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今年将有七次台风袭港http://www.sina.com.cn 1999年3月28日 11:23 南方日报    香港消息香港天文台预测，今年香港风多雨少，全年
会受6至7次台风吹袭，雨量约2200毫米。

    天文台台长林生前天解释，风多雨少看似矛盾，实是
正常，原因是去年、前年香港受厄尔尼诺现象影响，天气
异常。 1997年香港只有两次台风，1998年也只有5次。19
97年全年的雨量比常年超出50%，1998年也超出16%。

    据天文台近日委托进行的一项电话抽样调查显示，市
民认为天文台75%的预报令人满意。 而天文台内部客观评
估的结论是： 80年代的预报满意度只有70%，90年代则达
到80%。 林生认为，近10年来天文台的表现逐渐追上市民
的期望，原因是几年来天文台不断改善仪器设施和预报手
段。 